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Plantronics Discovery® 975 


よラこそ 

Plantronics Discovery * 975 イヤーピース を 
お買い上げいただき、ありがとラごさいます。この 
ガイドには、イヤーピースの設定方まと使用方ま 
が記載されています。 

A 製品をご使巧になる前に、 r を全にお使いい 
ただくために』に記載されている使巧上のを意事 
項および充電に関する情報を必ずお読みください。 


サポート 

サポートが必要な場合は、プラントロニクスサー 
ビスセンター にお問い合わせください。 (電話：日 
本国内0422 -55-881 2/米国 Technical 
Assistance Center 1866 363 2583)、また、 
弊社ウェブサイトのサポートページより電子メー 
ルでお問い合わせいただくことも可能です。 
製品の登録 

製品を登録するには、薛社の Web サイトの登録 
ぺーシ ( www . plantronics . com / 
productreqistration ) にアクセスしてくださし、。 
登録されると、薛社のテクニカルサボートと各種 
サービスがご利巧いただけます。 
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イヤーピ=スの各部名称およびアクセサリ= 



充電 ジャック 
コー ルコント ロール 

ボタン： 

着信麻菩/通話路了/ 
着信拒否/リダイヤル 
電源のオン/オフ 
携帯電話とのペアリング 
携帯電話への通話乾送 
通信可能範囲巧に戻った 


際の再接続 


音量調節ボタン 
音量調節 

5ュートのオン/オフ 

オンラインインジケーターの 
オン/オフ 
I - 1 ——イヤーチップ 


. —マイクの送音 
とスクリーン □ 


iv 












イ节ーピースの各部名称およびアクセサリ = 


’別売品でずアクセサリー（オフシヨン）のごま文に関しては、プラントロニクス•サービスセンターにお問 


い合わせください。 



モパイル 充電 キット： 
車内 充電 用アダプターおよび 
USB 充電 ケーブル 
#81291-01 




US 目ネックストラップ 
#79393-01 




イヤーピ=ス本体の巧電 


充電時間 


1.5 時間.... 

..... フル充電 （AC アダプ 


ター巧電器を巧巧） 

30分 

..... 巧めてお使いになる前 


に最巧必要な巧電 
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イヤーピースを快適にお使いいただくためには、まずフル 
充電してください。イヤーピースの充電中は、ホいイン 
ジケーターがゆっく D 点滅します。充電が完了すると、イン 
ジケーターは消灯します（いずれの充電ちまでも、イン 
ジケー■夕一の動作は同じです)。 

ミ主-- 充電は必ず室温に近い温度で衍ってくだまい。気 
温がが C ホ涌、または 40 °C を超える環境で、充電を 
行わないでください。イヤーピースを、巧電器に接続し 
たまま使巧しないでください。 

方法 A : AC アダプター 充電器を使用した場を 
1 AC アダプター 巧ち器をコンセントに接続します。 

2 AC アダプタ ー巧ち器をイヤービースの充里ジ ヤツ 
クに接続しまず。 






方を B :携帯用充電ケースを使巧した塌合 
1 巧電ケースのカバーを巧きます。イヤーピースの 
巧ちジャツクを、ケースの Micro USB ポート 
に合わせます。 

2 イヤーピースを軽く押して、 Micro US 巨ポート 
に取り付けます（正し<取り付けるとカチッと 
音がします)。 

3 充電が完了したら、親指で取り出しボタンを程く押 
してイヤーピースを取りかします。 

重要：イヤーピースをケースから無理に取り外すと、 
Micro USB ポートが破損ずる恐れがあります。 


方法目 


イヤーピース本体の充電 



取り出す 
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イヤーピ=ス本体の巧電 



音量調節ポタン 

コールコントロールボタン 


方法巨 
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イヤーピースの電池残量のチェック 

方法 A : イヤーピースを充電ケースに挿入すると、 
充電ケースの破晶ディスプレイにイヤーピースの電池 
残量が表示されまず。 

ま意 充電ケースの Bluet 00 化アイコンは、ィャー 
ピースが携帯電話と接続されていることを示します。 

充電中でも電話の着信を受信できます。 


方法 B : イヤーピースの電源を入れた状態で、コー 
ルコントロールボタンと音量調節ボタンを同時に約 
2秒間押します。インジケーターライトがホで点滅 
し、点滅回数によって電池残量力《表示されます。 





















方ま A 


インジケーターバー 電巧篇 ■ 

3 :"■卜 ：?ル巧 g 

艺 V ：?ル巧 g の1/3〜2/3 


：?ル巧*の1/3 W 下 


方ま B 

巧いライトの 

ホ X 回 ft 

■ホま量 

来 

瞧フル巧 gro 2/3だ 上 

来来 

己 ：7ル巧 S の1/3〜 

• 2/3 

米ネ来 

0 ：?ル巧巧の1/3な下 


イヤーピース本体の充電 


電池残量の自動答告 

電源残量がわずかになると、トーン音と英語の音声案内 
が自動的に流れまず。 


電池 残 置 不足の 蓄告 


電あ巧置 

卜ーン音 

音ザち巧 

を抗巧話時巧 
ま0 30分 
(この■ちは通お中 
にしか琉れません） 

15分ごとに 
高いトーンち 

2回 

''Battery Lowfl □□日 
□□□□□□□□□□ 

巧0せごとに tt り巧し） 

ま巧通話時な 
法り10分 

30巧ごとに 
巧い卜ーンま 

3回 

''Recharge Battery 
(巧■してくださし 、） j 
(3 分ごとに Mk りおし） 















携帯用充電ケースの充電 


晋 



充電時間 


1.已時間 ....... フル巧電 （AC 

アダプター充電 
器を使用） 


充電ケース本体の電池の充電 
イヤーピースを充電ケースを巧いて2回フル充電した 
ら、充電ケース本体の電池を充電してください。 

1 充電ケースの■化を量は、巧晶デイスフレイで 
確認でぎまず。 


インジ ゲーターパーの アイコンカ《点滅、またはディ 
スプレイに何も表示されていなし、場合は、イヤー 
ピースの充電を巧ラ前に、充電ケースを充電す 
る必要力、‘あります。 

2 AC アダプター充■器をコンセントに挽します。 
そのを巧里ケースの側面の巧ちジャツクに AC アダ 
フター充電器の Micro U 犯ポートをを続します。 


充電ケースの充電中は、液晶ディスフレイ上の 
インジ ゲーターパー （ケ ース アイコン イメー ジの上 
に）力《点滅し、電池残量を表示します。 
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携帯電話とイヤ=ピ=スのペアリング 


携帯喔話とイヤーピースを始めてペアリングする 
1 携帯電話巧の Bluetooth 機巧をオンにします。 

携帯電話で、腰赶または[ツール] > 凹 uetoo 化 
] > [新規機器登録]を選択します。（携帯電話により 
オフション名が異なります）詳しくは、お使いの携帯 
電話の取あ説明書を参照してくださし、。 

2 イサーピースの電源をオンにします。 

コー ルコントロールボタンを、インジケーターがホと白 
で点滅ずるまで巧続けます。これで、イヤーピースが 
ペアリングモードになります。 

3 巧をち話からィヤーピースを検出します。 

電話で、 [ 設定]または [ ツール] > [ 接続]> [ 
Bluetooth ] > [ 新規機器登録] ( 自動的に検索を 
始めます）> [9 XXPIantronics ] を選択します。（携 
帯電話によりオプション名が異なります）詳し〈肤お 
使いの携帯電話の取扱説明書を参照してくださし、。 

4 円 N 〕ー ドレなキ ー） の入力の入力を求められたら、 
の000」と入力します。 

ペアリングが完了すると、イヤーピースのインジケータ 
—が白で点滅しまず。これで、イヤーピースが携帯電 
話に接続され、使用ずる準備が整います。 


を意 携帯電話がセキュアシンスレペアリング （ SS 円を 
サポートしてし、る場合、円 N コード（パスキー）の入 
力は不要です。 


を： イヤーピースと別の携帯電話をペアリングするに 
は、携帯電話の团 ue ね oth 機能をオンにし、手順2 
〜4を繰り返します。 





















複数の Bluetooth 携帯電話の使用 


円 antronics Discovery 975では マルチポイント接続 
機能 カサポートされているため、1つのイトーピースで 
2台の Bluetooth 携帯電話を巧用できます。 

マルチポイント接続機能のオン/オフ 
複数の Bluetooth 携帯電話を使巧するには、マルチポ 
イント接続槪能をオンにする必要があります。この機能 
がオフの場合、イヤーピースは]台の Bluetooth 電話 
機にし力、接続できません。（初期設定はオフになってい 
ます） 

1 イヤーピースのち源を切ったが態で、音 S 詞節ボ 
タンとコールコントロールポタンを同時に巧します。 
イヤーピースの■源が入り、インジケーターが白で 
2回点巧します。 

2 2台目の携帯電話に ィャーピースをペアリングす 

る手順については、し r ヤーピースのべアリング」 

(7 ページ）を参巧してくだまい。 


通話の発信する 

イヤーピースは、直前に巧巧した携帯電話から通話を発 
信またはリダイヤルします。もう]台の携帯電話機から 
発信するには、その電話機のコント□-ルを使います。 
これにより、2台目の携帯電話とイヤーピースとのアクテ 
イブなリンクカ、‘形成されます。 

通話中にもラ1台の電話機で着信に応答する 
2台目の着信に応答する墙合は、元の通話を終了する 
必要があります。または電話機に保留機能が搭載され 
ている場合は通話中の携帯電話を保留にするお、要があ 
ります。 

1 コールコントロールポタンを鞋く]回巧して、通話 
中のち話を切0ます。 

2 コールコント□-ルボタンをもう軽く1回巧して、も 
う1台の携帯電話の巧しい着信に応答します。 


ま： マルチポイント機能をオフに日□□□□□□□□日 
1□□□日 □ てください。イヤーピースのインジケーター 
日の □日 点滅し、マルチポイントがオフになったことを示しまず。 
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イヤ=ピ=スの裝着 


仁 

X 〇 


最適な音質を得るためにマイクプームカのの端にくるよう 
にしてください。を定した装着感を得られない場合、イヤ 
-チップをスピーカー八ウジング上で回して、耳にフイッ 
卜する位置に調整します。それでもイヤーピースがすを 
定に感じられる場合は、別のサイズのイヤーチップに交 
換してみてください。 

別のサイズのジェルイヤーチップを取りがける 




イヤーチップのスタビライザー J レープ 
スピーカー八ウジング 



1 イヤーチッフをかすには、イヤーチッフのルーフ 
部分を手前に括く引いてスビーカーノのジング 
か'ら外します。 

2 新しいイヤーチップを取りがけるには、スタピライ 
ザ—ル—フをマイクブ—ムと逆方向に向けてイヤ_ 
チップをスピーカー八ウジングに合わせ、ィャー 
チッフを軽く巧します。 
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イヤーピースの操作とインジケーターライト 



操作 

ライト 

卜ーン音 

イヤーピースの 
電源を入れる 

コールコントロールボタンを 
約2秒間巧し続けます。 

白で点な 

上昇音4回 

イヤーピースの 
電源を切る 

コールコントロールボタンを 
約4秒間巧し続けます。 

ホで点な 

下降音4回 

着信に応普する 

コールコントロールボタンを 
軽く1回押します。 

白で点;巧 

ほい卜ーン音1回のをに、 

おい!'•—ン音2回と高い卜ーン音 

試な 苗ごから着信封個こな前に齡，話がなること棚。就その駱' か-™龍卽聞こなから'龍に応 

着信を拒をして、 

通話巧手に 
ボイスメールを送る 

コールコントロールボタンを 
約2秒間巧します。 

なし 

おい!'•—ン音1回 

通話鞭了 

コールコントロールボタンを 
軽く1回押します。 

白で1回点お 

おい!'•—ン音1回 

電話を 発信する 

携帯電話で電話番号を入力して、携帯 
里話の通話ボタンを押します。通話は 
自動的にベアリングちみの接続されたイ 
1^-ピースに転送されます。 

なし 

低い! -- ン音1回の掛こ、 

ほい卜ーン音2回と高い卜ーン音 


を：提帯 電話の 樹 言に ヘッドセットが 連動で きない 糖種が あります。 携帯電話の動作適合は巧社の Web サイトをご巧認くださし、。 
を 2 : -部携帯電話では マルチポイントで 接続で きない磯種があります。 携帯電話の勤作適合は弊化の Web サイトをご確認くだ 

を3 ; ヘッド セットでは、2台目の 携帯電話からの 着信に応答ず るときに、元の通話を保留にすることはできません。 


時間の長さ： r 軽く押す」は1秒未満です。「巧す J は記載されている1〜4秒の間です。 









イヤ = ピース◎操作とインジケ=夕=ライト 



操作 

ライト 

トーン音 

イヤーピースと電話機 
の間で通話を転送ずる 

通話中に、コールコントロール 
ポタンを沉2秒間押し続けます。 

なし 

低い!ン音1回のをに、 

ほい卜ーン音2回 

ミュートのオン/ 

オフを切り替える 
補話や） 

音量調節ボタンを約1砂間押します。 

なし 

ミュートオン；ほい卜ーン音の徽こ 
高い卜ーン動;して 、 fMute On (ミュー 
トオン) J とし、う英語の音寅案内をします。 

15分経過すると、低い卜ーン音の後に高 
い卜ーン音力潤こえ、ステータスをのらせ 
ます。この一連の動作が、ミュートカ《オフ 
になるまで30分ごとに繰り返されます。 




ミュートオフ：高い卜ーン音のをに 
ほい卜ーンカ《して音、さらに 「Mute Off 
(ミュートオフ) j といラ英語の音声案内が 
します。 


節する 


音量調節ポタンを軽く1回巧すと、 
音量が上がります。音量が最大に 
なったを、再度音量調節ポタンを 
—すと音量は最 . 


軽く巧ずと音量は最ルになります。 


音量しペルがをわ 音量が上がるたびにほいトーン音 

るたびに白で点滅 1回、最大音呈でない卜ーン音2回 


時間の長さ： r 軽く押す」は1秒未満です。「巧す J は記載されている1〜4秒の間です。 





イヤーピースの操作とインジケーターライト 



操作 

ライト 

卜ーン音 

害告 イヤーピースを長時間大きな音量で使用しないでください。難聴になるをれがあります。常に適度な音量でご使用 
ください。イヤーピースと聴力に関する情報については、 www . plantronics . com / hearthandsafety を参照してください。 

イヤーピースの 
電源 確認 

L 、ずれかのボタンを尾く巧し 
ます。 

白で1回点滅 

トーン音1回 

着信中 

なし 

2秒ごとに白く 
連続3回点お 

2秒ごとに也くル刻みな 
卜ーン音3回 


を意 ヘッドセットが充電ケースに取り付けられている時に着信があると、ケースのヘッド 

ち翊ィ。ずし簡觀觀爵儿ィ"ックラ仆抑く点滅し まず。 その際‘み^^^ 

通話中 

なし 

2秒ごとに白く 

1画 点滅 

なし 

不在着信 

なし 

約10秒ごとにピンク 
力ぐま続3回点滅 
巧分間臟） 

なし 

オンラインインジ 
ケーターのオン/ 
オフを切りきえる 

イヤーピースの電源が入ってい 
る時は、音量調節ボタンを4み 
間押しまず。 

電源のオン：白の 
ライトが2秒が上 
明るく点灯 

ほい卜ーン音1回 



電源のオフ：白の 
ライトが2秒が上 
ほのかに点灯 



時間の長さ： r 軽く押す」は1秒未満です。「巧す J は記載されている1〜4秒の間です。 









八ンぶフリー機能 

携帯電話にて八ンズフリー操作がサポートされている 
場合は、巧の機能を使届できます。（詳しくはお巧い 
の携帯電話の取扱説明書を参照ください） 


最後にダイヤル コールコントロールボタンを軽く 
した番号へリダ 2回押します。あい卜ーン音が 
イヤルずる 2回聞こえます。 


音声 ダイヤル イヤーピースの電源がオンになって 

いる時、コールコントロールポタンを 
2砂間押します。短いトーン音1回、 
ポーズ、再度短い!-ーン音1回 


通信距離 

接続を維持するには、イヤーピースを巨 luetooth 
携帯などの機器電話から約 10m の範囲内で巧用して 
ください。 


Bluetooth の 「Lost connection (ロストコネク 
通信距離範囲外 シヨン) J といラ音声案内 

(英鼠の後に高い卜ーン音1回 


通信距離範囲かか コールコントロールボタンを姪く押す 
ら60抄後に戻り、 接続が成なずるとおい! -- ン音1回 
手動で再接続 


を意 音質は、イヤーピースとペアリングされている 
機器により変ることがあります。 








トラカレシューテイング 


イヤーピースから 
通話できない。 

イヤーピースがフル充電されていることを確認してください。 

イヤーピースが、使巧する Bluetooth 携帯電話などの機器とペアリングされているか確認してくださし、。 
r イヤ—ピ-スのペアリング J (7 ぺージ）を参照してください。 

携帯電話でイヤーピー 
スかお出されない。 

携帯電話とイヤーピースの両方の電源をいったん切って入れ直してから、7ぺージのペアリング 
手1候を繰り返してください。 

通話巧手の声や 

ダイヤルトーンが 
聞 こ 兄ない。 

イヤーピースの電源力がンになっていない可能性があります。コールコントロールボタンを、 

ダイヤルトーンが聞こえるまで（インジケーターが白で点灯ずるまで）約 2 秒間押してください。 

イヤーピースが通信可能範囲外にある可能性があります。 Bluetooth 睛帯電話の近くに移動してく 
ださい。「通信距離 J り3ぺージ）を参照してください。 

イヤーピースの電池残量がない可能性があ口ます。充電してください。 f イヤーピースの充電 J 
(4 ぺージ）を参照してください。 

音量がルさすぎる可能性がありまず。音量調節ボタンを操りおし押して音量を調節してください。手 
順については、「イヤーピースの操作 J (11 ぺージ）を参照してください。 

通話巧手に自分の 
声が聞こえない。 

イヤーピースが通信可能範囲外にある可能性があります。 Bluetooth 睛帯電話の近くに移動してく 
ださい。「通信距離 J り3ぺージ）を参照してください。 

ミュート機能がオンになってし佩いかどうかを確認します。「イヤーピースの操作 J (11 ぺージ）を 
参照してください。 
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製品仕様 


連続通話時間* 

最大約日時間 

連続待受時間* 

最大約7日間（乃しチポイント接続概能力;オフの場合） 

最大約4日間（マルチポイント接続機能がオンの墙合） 

ィャーピース重量 

約 8 g 

電化 

イヤーピース：リチウムイオンポリマー 

充電ケース：リチウムイオンポリマー 

保管-使巧温度 

〇吧〜40吧 

Bluetooth のバージョン 

2.1 +EDR {Enhanced Data Rate ) + eSC 0 +セキュアシンでしペアリング （ SSP ) によ 
り、 PIN コード（パスキー)を入力せずにイヤーピースのペアリングが可能 

接続互換性 

ヘッドセットプロファイルと八ンズフリープロフ尸イルをサポートする Bluetooth 概器に対応 


•お使いの機器によって多少異なります。 










保証の制限 


Plantronics 社によって製造、販売、または承認された製品が、日本国内で購入および使用される場合に限り、その製品に物 
理的な欠陥がないことを保証します。 

保証期間は、磬品の購入日から1年間としまず。 

この保証は、領収書の原本をお持ちのお客様だけに適用されます。 

この保証を満たさない製品は、 Plantronics 社の独自の判断により、修理または交換されるものとします。ただし、使巧される 
製品や部品は、兀のものと機能的に等しい再生品、調整品、中古品、または新品の場合があります。 

日本国内でのサービスについては、日本プラントロニクス株式会社语話： 03-3509-6400)、またはプラントロニクス■サー 
ビスセンター (電話： 0422-55-8812) まで、お電話でお問い合わせください。 

これは、 Plantronics 社のこの製品に巧する完全な保証です。 

この保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものです。法の管轄地域によっては、他の権利が付与されることもあります。 
保証対象外の品目など、この制限付き保証について詳しくお巧りになりたい場合は、算社サービスセンターにお問い合わせくだ 
さい。 
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で MANTRONI 。 


日本プラントロニクス巧式会社 

干100 -00 13 

東京都千代田区霞ヶ関1~4-2 
大同生命霞ヶ関ビル 8 F 
電話 03-3 日 09-6400 
www . plantronics.jp 


干1 80-0006 東京都武蔵野市中巧1 -22-7 
日本プラントロニクスサービスセンター 

電話0422-日 5-88 12 (月曜〜金曜： 9 : 00〜12:00 13:00〜17 ; 00、±日祝他、 
当社指定休業日のそく） 


应2009 Plantronics , Inc . All rights reserved . 円 antronics、Plantronics の ロゴ 、 Plantronics Discovery 、 および 
Sound Innovation は、 Plantronics , Inc . の商標または爸録商標です。 Bluetooth •のワードマークおよびロゴは 、 Bluetooth 
S に， Inc . が所有しており、 Plantronics , Inc . は同なからライセンスの使用許諾を得て使用しています。その化すべての商標肤 
該当する所有者により所有されてし、ます。 

米国特許5,210,791号、日,712,4日3号、出願中 
81617 -16 (07/09) 


